SUMMARY OF RADON TEST RESULTS OF THE HOUSEHOLD TESTING PROGRAM (*) 
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Second Phase Cities and Towns (**) 

(Testing Conducted February - April, 1988) 

juiy i^oo 


Lowest Livable Area Lowest Lived-in Area 

Town (i.e., basement) (i.e., first floor) 





(pCi/1) 

11 of 

Hornes 



(pCi/1) 


T of 

Homes 





Geometric 


> 20 



Geometric 

> 4 

> 20 


//Tests 

Min. 

Max. 

Mean*** 

pCi/l 

pCi/1 

//Tests 

Min. 

Max. 

Mean*** 

pCi/1 

pCi/1 

Andover 

83 

0.2 

19.0 

1.7 

20% 

0% 

89 

0.0 

15.0 

1.1 

1.1% 

0% 

Branford 

96 

0.0 

85.0 

2.3 

39% 

12% 

97 

0.0 

32.0 

1.1 

17% 

5% 

Bridgeport 

78 

0.1 

26.0 

2.2 

27% 

i% 

79 

0.0 

11.0 

0.9 

4% 

0% 

BurlLngton 

83 

0.7 

21.0 

1.9 

11% 

i% 

91 

0.0 

14.0 

1.3 

6% 

0% 

Chaplin 

86 

0.2 

12.0 

1.8 

16% 

0% 

85 

0.1 

8.2 

1.3 

8% 

0% 

Easton 

92 

0.2 

12.0 

2.5 

24% 

0% 

96 

0.0 

9.1 

1.5 

8% 

0% 

Groton 

96 

0.0 

18.0 

1.8 

13% 

0% 

99 

0.0 

8.0 

0.9 

6% 

0% 

Guilford 

93 

0.3 

483.0 

2.4 

27% 

5% 

93 

0.2 

112.0 

1.7 

18% 

1% 

Haddam 

96 

0.2 

47.0 

3.2 

33% 

i% 

98 

0.5 

43.0 

2.2 

22% 

1% 

Kent 

62 

0.2 

17.0 

2.4 

29% 

0% 

62 

0.1 

9.6 

1.1 

13% 

0% 

Mi. dd Letown 

92 

0.2 

21.0 

1.1 

11% 

1Z 

91 

0.1 

21.0 

0.6 

6% 

1% 

Monroe 

91 

0.2 

21.0 

1.4 

9% 

1% 

91 

0.2 

7.3 

0.8 

3% 

0% 

New Hartford 

04 

0.2 

11.0 

1.3 

11% 

0% 

85 

0.2 

21.0 

1.1 

8% 

1% 

N. Stonlngton 

97 

0.1 

45.0 

1.8 

27% 

2% 

98 

0.0 

39.0 

1.2 

12% 

1% 

Preston 

95 

0.0 

12.0 

1.4 

12% 

OX 

96 

0.0 

7.6 

0.7 

3% 

0% 

Ridgefield 

87 

0.3 

19.0 

1.6 

9% 

0% 

89 

0.1 

,11.0 

0.9 

5% 

0% 

Scotland 

19 

0.3 

19.0 

2.1 

42% 

0% 

20 

0.2 

9.8 

1.0 

5% 

0% 

Stonington 

98 

0.2 

29.0 

1.7 

14% 

2% 

98 

0.1 

16.0 

1.1 

9% 

0% 

Voluntown 

78 

0.2 

72.0 

2.4 

29% 

4% 

79 

0.0 

32.0 

1.9 

20% 

4% 

Waterford 

98 • 

0.0 

8.4 

1.4 

5% 

0% 

99 

0.1 

6.6 

1.0 

6% 

0% 

Watertown 

84 

0.3 

10.0 

1.8 

11% 

0% 

88 

0.3 

4.6 > 

1.2 

3% 

0% 

Windham 

99 

0.2 

14.0 

1.9 

17% 

0% 

73 

0.3 

26.0 

1.4 

8% 

1% 

Woodbridge 

97 

0.4 

32.0 

2.8 

35% 

2% 

98 

0.3 

32.0 

1.7 

11% 

1% 

Woodbury 

94 

0.3 

33.0 

2.5 

31% 

4% 

94 

0.2 

25.0 

1.7 

20% 

2% 

Overall 

2066 

0.0 

483.0 

1.9 

20% 

2% 

2096 

0.0 

112.0 

1.2 

10% 

1% 


* 40-hour samples using charcoal devices. 

** Sampling emphasized higher radon potential areas 

* * Bec.ause radon data are log-normally distributed, 

the geometric mean. 


thus overall state radon level is expected to be lower, 
the appropriate descriptive statistic for the average Is 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ggclOOOO 
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S T ATE O F C O N N E OT I C U T 

DEPA RTMENT OF HEALTH SERVICES 
PREVENTABLE DISEASES DIVISION 


SUMMARY OF RADON TEST RESULTS ur THE HOUSEHOLD teStxNu fkOGkAM (*) 


Overall Results for First & Second Phase Municipalities (**)■■ 

July 1988 


Lowest Livable Area Lowest Lived-in Area 

(i.e., basement) (i.e., first floor) 






ft of Homes 


(pCi/l) 

# of 

Homes 


//Tests 

Min. 

Geometric 
Max* Mean*** 

>4 

pCi/1 

>20 

pCi/1 

//Tests Min* 

Geometric 
Max* Mean*** 

>4 

£Ci/l 

> 20 
pCi/1 

TOTAL 

3378 

0.0 

483.0 2.1 

21% 

2% 

3409 0.0 

112.0 1.3 

10% 

0.6% 


First Phase Towns (**) 

(Testing Conducted December, 1987 - February, 1988) 
Updated Results - June 1988 


Lowest Livable Area Lowest Lived-In Area 

Town (i.e., basement) (i.e., first floor) 





(pCi/1) 


// of 

Homes 



(pCi/1) 


// of 

Homes 




Geometric 

> 4 

> 20 



Geometric 

> 4 

> 20 


//Tests 

Min. 

Max. 

Mean*** pCi/1 

pCi/1 

//Tests 

Min. 

Max* 

Mean*** 

pCi/1 

pCi/1 

Ansonia 

93 

0.5 

58.0 

3.9 

43% 

9% 

95 

0.3 

19.5 

1.7 

14% 

0% 

Bethlehem 

89 

0.3 

22.7 

2.2 

26% 

1% 

89 

0.3 

9.0 

1.6 

10% 

0% 

East Hampton 

91 

0.4 

19.1 

2.5 

23% 

0% 

91 

0.3 

13.6 

1.6 

6% 

0% 

Glastonbury 

103 ■ 

0.5 

37.0 

2.1 

23% 

4% 

103 

0.0 

17.3 

1.1 

11% 

0% 

Goshen 

91 

0.1 

75.0 

2.1 

22% 

2% 

91 

0.2 

25.5 

.1.5 

11% 

1% 

Madison 

99 

0.3 

36.3 

3.2 

37% 

5% 

99 

0.2 

34.7 

1.5 

14% 

1% 

Mansfield 

93 

0.6 

10.0 

2.2 

10% 

0% 

94 

0.5 

4.9 

1.6 

3% 

0% 

Montville 

99 

0.7 

25.3 

2.4 

15% 

1% 

98 

0.7. 

10.4 

1.9 

10% 

0% 

Pomfret 

81 

0.8 

13.8 

2.2 

6% 

0% 

81 

0.7 

7.3 

1.7 

3% 

0% 

Portland 

97 

0.4 

30.4 

1.7 

13% 

2% 

97 

0.4 

12.7 

1.2 

3% 

0% 

Torrington 

93 

0.8 

37.8 

2.2 

18% 

1% 

93 

0.5 

10.7 

1.4 

10% 

0% 

Trumbull 

88 

0.8 

15.2 

2.5 

16% 

0% 

88 

0.5 

12.8 

1.5 

6% 

0% 

Weston 

96 

0.9 

98.4 

3.3 

35% 

4% 

97 

0.8 

35.2 

2.3 

19% 

1% 

Wes tpor 

97 

0.6 

49.0 

3.1 

30% 

3% 

96 

0.6 

36.5 

2.0 

16% 

2% 

Overall 

1312 

O 

♦ 

98.4 

2.5 

23% 

2% 

1313 

0.0 

36.5 

1.6 

10% 

0 • 4 a> 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ggclOOOO 







